جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رقم الصفحة من 1 إلى 11 


| رمز المدرسة : 2109 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 
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2 | 1421922109026 | ايه و er‏ مذخور | 39 | 37 )ا 





24 1421922109028 ايه قحطان هاشم جاسم 53 


برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


_ 141922109001_| اثمار سامي عبد النبي راضي ا | 60 | 54 | 50 | 76 | ااج 
_ 1421922109002 _| اديان احمد قاسم كاطع | 50 ]| 50 | 5 | 50 | اج 
_ 1421922109003 _| اديان امير راضي حسين اا | 61 | 6 | 50 | 73 | اج 
. 1421922109004 _| اديان حيدر رديف محمود ااا | 50 | 50 | 28 | 50 | مل 
1421922109005 _| اراده محمد وسيل جيرا | 50 | 50 | 33 | 50 | مل 
| 1421922109006_| اساور جبار عبادي رسن ا | 50 | 5 | 33 | 62 | مسل 


8 | اسراء نوري صباح عبد الله | 55 ]| 6 | 37 | 5 | مل 


| 341 | 5 
0 | 1421922109010 | اعراف جعفر قسم عباس ا | 70 | 6 | 52 | 63 | ااج 
1421922109011 | افيا فاضل عبود زار ااا | 84 | 8 | 77 | 83 | اج 
2 | 1421922109012 _| الاء احمد كاظم ناضر______| 5 | 4 | 34 | 52 | مل 
3 | 1421922109013 | الحوراء حسين علي حسين | 53 | 50 | 34 | 50 | مل 
4 | 1421922109014_| الحوراء زينب حسين خزعل سهيم ا | 56 | 52 | 50 | 59 | ناج 
PPPS 15‏ | م e | e? oT e ae e‏ 


ا غ ل ٤‏ 
7 | 1421922109017 | امنية هيشم عبد على حاجم ااا | 55 | 53 | 58 | 76 | ااج 
8 | 1421922109019 _| ايات صادق رسن جاير ا | 50 | 53 | 39 | 50 | مل 
9 | 1421922109022 | ايه احمد عبد الاميرفالع اا | 50 | 53 | 35 | 67 | مل 
0 | 1421922109024 | ايه حسين علي عبد ااا | 50 | 36 | 34 | 52 | مل 
21 | 1421922109025 | ايه حيدر جاسب سلمان ااا | 67 | 5 | 3&6 | 59 | مەل 


3 | 1421922109027 | ايه فلاح حسن حلو u aE EE‏ كك 


سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


متوسطة الارجوان للبنات 


للعام الدراسي 2021/2020 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 2 إلى 11 
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| 1421922109029_| ايه محمد جواد محمد | 58 | 50 | 64 | 52 _ 
_ 1421922109020 | ايه محمد رزاق ايدام ____ | 67 | 75 | 84 | 75 
1421922109031 | ايه محمد عدنان سلمان اا | 58 | غ | 28 | 50ل 
| 1421922109032 _| ايه مهدي حسين طهماز ااا | 59 | 50 | 66 | 56ل 
_ 1421922109033 _| بان مشتاق طالب تمر اا | 72 | 78 | 52 | 84ل 
| 1421922109034_| بتول حيدر جمعه جلو | 50 | 50 | 26 | 50ل 
_ 1421922109035_| براق عقيل عبد العزيز فارس ا | 52 | 65 | 50 | 56 
_ 1421922109036_| بنين احمد سالم كاظم ااا | 61 | 52 | 42 | 69 
_ 1421922109037 _| بنين جعفر كصاد عبد ااا | 56 | 57 | 50 | 70 
_ 1421922109038 _| بنين حازم زامل محيسن | 50 | 50 | 26 | 52 _ 
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_ 1421922109039_| بنين حيدر عبد الواحد شجر ا | 50 | 33 | 26 | 50 | مل 
| 141922109041_| بنين رعد علوان مود | 55 | 56 | 54 | 72 | اج 
_ 1421922109043_| بنين صلاح راضي محيبس ااا | 58 | 50 | 44 | 74 | مل 
_ 1421922109045_| بنين علي حليفي عويد ااا | 76 | 83 | ا8 | 83 | ااج 
_ 1421922109046_| بنين غازي مزبان زهراو ااا | 73 | 83 | 55 | 85 | ااج 
_ 1421922109047 _| بنين قراس العيبي سريج ااا | 52 | 56 | 42 | 57 | مل 
1421922109048_| بنين كاظم عسل حسين ا | 53 | 50 | 5 | 50 | اج 
_ 1421922109050_| بنين مزعل شنيور عويد ا | 73 | 66 | 73 | 84 | ااج 
1421922109051 | بنين وليد جاسم عكار ااا | 56 | 54 | 50 | 61 | انج 
_ 1421922109052_| تبارك احمد عبد النبي عليوي اا | 50 | 64 | 50 | 50 | ناج 
| 1421922109053 | تبارك حيدر جاسب سلما | 57 | 56 | 50 | 50 | اج 
_ 1421922109054_| تبارك رحيم هادي تاجر ااا | 61 | 60 | 59 | 59 | اج 
| 1421922109056_| تبارك محمد عباس حسن __ | 41 | 56 | 50 | 50 | مل 
59 60 51 69 ناجح 
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تبارك مهند حسون شندي 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات 


سالم هويدي كريم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


11 رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 3 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 
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2 | 1421922109087 | رقية محمد جميل محمد ناجح 267 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 4 إلى 11 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 


58:2 اك ”2 اس ا 3 E E E E‏ 
E DIE BEL‏ ا ار ا 1 ار 2 r‏ 
5 | 14212209090 | ريام رالد تجم مداه | 50 | | a | a‏ 
| 11922109091 | ريم کرم اتويد كام | 50 | 50 | 41 | 6 | wm‏ 
7_| 1421922109092 | زهراء احمد عبدالصينسقاح_ | 50 | 50 | 1ي | 5 | ww‏ 
| 109093 1421922 | زهراء احص عبد ميا | 70 | 7 | 5 | 2 | ew‏ 
9 | 21922109094 | زهراءاحمدكظوسد كان | 0ي | 5 | 3 | a‏ 
© | 1421922109096 | زهراء احمد مهدي لققة | 50 | 5 | 39 | 39 | س 

:8 | 142122109097 | نضاءايوب عيد متاق | ام | EÛ Ê‏ | غ | 

© | 121221090988 | زهراء يسام مص مشي | élé Û Ê e‏ 
83 | 21922109099 | زضاءجابرنويةمصد | 42 | | 2A‏ | 
* | 14212210610 إزضاءجسوثرمجور_ | 51 | 5 | 268 | 51 | س 
8 | 1212210610 | زضاء جاسم صين جسم | 59 | 580 | 50 | 59 | ew‏ 
6 | 142192205104 | زهراءحصين سيدرمة | 35 | 32 | 2 | 50 0 | 
| 14212210917 | زهراء حيس مصدجراله_ | 78 | 52 | 6 | 6 | mw‏ 



























6 | 1421922109118 | زهراء علي سلمان حسن 34 26 0 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


| رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 5 إلى 11 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: 





11 رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 6 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


للعام الدراسي 2021/2020 


متوسطة الارجوان للبنات 
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_ 1421922109155_| شمس المنتظر قاسم عبد الرضا علي | 61 | 50 | 41 | 55 | مل 

| 1421922109157 | شهد احمد كامل عبد ااا | 60 | 50 | ا5 | 6 | نج | 27 
_ 1421922109158_| شهد اكرم مجيدحميد ااا | 59 )| 55 | 53 | 68 | نا 

28 
_ 1421922109162 | شهد فاضل نمر بطي ااا | 50 | 24 | سى | 32 _ 

| 1421922109163 _| شهد مجيد كريم حسن ااا | 50 | 5_| ست | 50 | سس | 0 
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ل ل کے کا | 50 ]| 3&8 | 32 | 22 _ 


| 1421922109165 | صفا فؤاد يوسف محمد | 53 | 4 | %6 | 27 | 

| 1421922109166_| ضحى خصاف جبر عبد الله ا | 60 | 4 | 50 | 5 | سس | 0 
| 1421922109167 | ضحى رحمن سبالي فتلي | 70 | 4 | 26 | 35 

| 1421922109168 _| ضحى رحيم عبود عبد الحسن ا | 70 | 38 | 50 | 81 | مس | 0 
| 1421922109169 _| طيبة عبدالهادي ظاهر حبيب ا | 52 | 27 | 2 | 58 | مس | 0 
| 1421922109170 _| طيبة سعد محسن يوده اا | 58 | 36 | 39 | 62 | مس | 0 
0 | 32 | 64 | س | 


| 1421922109173 | طيبة علاء حسين محمود ااا | 58 | 06 42 ظ 
| 1421922109175 | طيبة فيصل مهلهل شلش ا | 75 | ا8 )| 59 | 0 | نم | 35 _ 
_ 1421922109176 _| طيبة مرتضى حنش عبد العباس 1 | 50 | 31 | 31 | 32 _ 


14219109 













3⁄7 | 3 | 





| 1421922109177 _| طيية منتظر عطيه جاسم اا | 72 | 86 | 83 | 83 | نج | 34 __ 
58 37 30 50 مكمل 0 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 


مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 7 إلى 11 








برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 8 إلى 11 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 


إتسلمل]__الرقوالامتاني_ | اسم طالب ]| العبية | التطيزية | الرياضيات | _الكيمياء |_انتيجة_ | المجدع | 















3 | 1421922109208 | فاطمة وليد جاسم شمخي ا | غ | 34 | 24 | 

247 14 

5 | 1421922109210 _| فرح رياض يدر سالم | 50 | 50 | 24 | 50 | س |00 0 

6 | 1421922109211 | فرقان عبد الستار جابرحسين ______| 64 | 42 | 27 | 50 | مس | 0 

7 | 1421922109212 _| قطر الندى شكر هنو جحيج ا | 50 | 50 | 50 | 62 | نجج | 22 

8 | 1421922109213 _| كوش ثامر خزعل احمد ااا | 63 | 50 | 50 | 59 | نجج | 222 

9 | 1421922109214 | كوشر حسين سيد حمود | 50 | 50 | %9 | 35 | مسل | 0 

0 | 1421922109215 | كوثر علي عباس جيرا | 61 | 50 | 25 | 5 | مسل | 

1 | 1421922109216 | لجين مالك عبد الزهره كاطع ااا | 55 | 64 | 34 | 50 | مس | 0 

2 |1421922109217 | مريم حسين عبدمصطفى | 50 | 50 | 35 | 50 | مس | 0 

93 |_1421922109218_| مريم خالد العيبي سيلان ااا | 71 | 6 | 64 | 72 | نج | 23 

4 | 1421922109219 | مريم رسول محسن جلاب 0 |0 50 | 42 | 39 | 44 

5 | 1421922109220 | مريم سلام فرحان عباس | 50 | 50 | 33 | 5 | س | 

6 | 1421922109221 _| مريم طارق علي حسن ااا | 8 | 6 | 50 | 80 | نج | 26 

7 | 1421922109222 _| مريم عقيل عباس كاظم ااا | 66 | 50 | ه4 | 741 | مسل | 0 

8| 1421922109223_| مريم علي جبار عبدالرضا _______ | 33 | 27 | %7 | 23 _ 

9 | 1421922109224 | مريم فلاح حسن على ااا | 50 | 39 | 27 | 37 | 

0 ]| 1421922109225 | مریم مثتى عبد الزهره شغاتي 00 | 72 | 52 ]| 55 | 82 | نيم | 261 

1 | 1421922109226 | مريم محمد جاسب ناصح ااا | 67 | 50 | 36 | 67 | مكل | م 
54 50 50 50 ناجح 204 


2 | 1421922109228 | مريم محمد عبد النبي كاظم 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 9 إلى 11 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 

























ا 247 





2 | 1421922109240 _| نبأرحيم دعير موات ااا | 50 | 34 | 37 | 27 
3 | 1421922109241_| نبا عبد النبي هاتو فرحان 00 | 42 | 31 | %8 | 25 _ 
4| 1421922109242 | نبا علي قاسم محمد | 50 | 5 | 26 | 29 | مل 
5 | 1421922109248_| نرجس ارشد عبد الحسين حسوني | | 65 | 50 | 37 | 61 | مل 
6| 1421922109244_| نرجس امجد خالد ارحيمة ا | 69 | 39 | 24 | 59 | مسل 
27 نرجس جاسم كاظم درباش | 0ة | 28 | 27 | 29 

8 | 1421922109246_| نرجس رسول موحان كاظم | 60 | 50 | 50 | 56 | نجج | 206 
9| 1421922109247_| ترجس علي كاطع جاسم ا | 50 | 4 | 27 | 39 _ 

0 | 1421922109248 _| نرجس فالح حسن حاهم ا | 39 | 54 | 27 | 5 | س | 0 
1 | 1421922109249_| نرجس كريم سلمان عيد الحسن ا | 50 | 41 | 5 | 3 | مسل | 
2 | 1421922109250 | نرجس محمد عبد الحسن عذيب ا | 60 _ | 50 _ | 32 | 50 | مسل | 0 
3 ]| 1421922109251_| نسرين سعد عبد الحسين زغير ااا | 85 | 78 | 67 | 72 | نج | 302 
4| 1421922109252 | نهى عبداله حسن موسى اا | 54 | 4 | 27 | 8 _ 

5| 1421922109253 _| نوال عادل عبد السادة كاظم ااا | 53 | 50 | 3 | 5 | مس | 

75 69 50 73 ناجح 
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جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 10 إلى 11 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 


ETRE SE BK 1 1 ER 
ناجح‎ 50 50 50 50 


9 | 1421922109281 | يقين عماد عبد الرضا طعمة 















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 2109 رقم الصفحة من 11 إلى 11 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 







المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة الارجوان للبنات 


E‏ لراسبون | النسبةالنوية 


برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركل 


